SOLID/1R SolidarMed-Engel 

Bastelbogen 


Eine ausfuhrliche Anleitung mit Video 
finden Sie auf: www.solidarmed.ch 


Die Aussenkanten zur Mitte 
und wieder zuriick falten 


Die inneren Ecken an den 
„Knick und zuriick falten. 


Die rechte Ecke 
nach links falten. 



Diagonal falten. 


In der Mitte ^ 
falten und 
wieder offnen. 


Quadrat zum Falten abschneiden. Anleitung aufbewahren: Der Engel 
^Qkann mit einem beliebigen quadratischen Papier gefaltet werden. 



Die Ecken nach / 

unten zur Mitte 

und zuriick falten. Wenden! 
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Die Bergfalten zur 
Mitte falten. 
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i) Sipho Mabona / SolidarMed 



Die Ecke nach 
rechts falten, aber 
nur im markierten 
Bereich andrucken 


Die Kante nach 
rechts falten. 

Andrucken 


und dann Schritt 7-9 auf der 
andern Seite wiederholen. 


Die Spitzen beider 
Lagen nach oben 
und zuruck falten. 



Die obere Spitze mit 
einer Berg- und die 
untere mit einer Talfalte 
nach innen falten. 


Fertig! 
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(Vorderansicht) 
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Die Aussen-Kanten 
zur Mitte und wieder 
zuruck falten. 


(Seitenansicht) 


— ► www.solidarmed.ch 


